FULGI 


konduktor kolei północnej, 


przeżywszy lat 34, po krótkiej i ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 
zmarł dnia 3 września 1904 r. w Szczakowej. 


W ciężkim smutku pozostała żona wraz z czworgiem dzieci zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów 
Zmarłego i Znajomych na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się w poniedziałek dnia 5-50 b. m. 
o godzinie 5 popołudniu z dworca kolejowego w Krakowie, wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 
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Zaktad pocrzebowy Jana Wolnego ul. sw. Tomasza L. 6. Filia ul. Kopernika L. 4 Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


